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Frau Barbara Rost-Haigis 
TextorstraBe 9 

97070 Wikzburg 28.Juli2014 



Sehr geehrte Frau Rost-Haigis, 

. . . vielen Dank dafiir, dass Sie meiner Frau geschrieben haben. 
Inzwischen hat mir mein Onkel, Herr Peter Otto, einen 
elektronische Antwort seiner Gefahrtin, Frau Erika MeiBner, auf 
meinen Brief vom 10. Juli 2014 an sie ubermittelt. Einen 
Ausdruck dieser Nachricht von Frau MeiBner an mich lege ich 
bei. Ich habe iiber diese Nachricht an Frau Sonja Dorsch 
geschrieben und fiige auch eine Fotokopie meines letzteren 
Briefes bei. 

Wiirden sich aus den Erklarungen von Frau MeiBner, und 
meinen Kommentaren dazu, die ich Frau Dorsch gegeben habe, 
vielleicht neue Optionen, einschlieBlich einstweiliger Anordnung, 
fiir das Verhindern eines Zusammenkommens von Frau MeiBner 
mit meiner Tochter ergeben? Fiir diesen moglichen Zweck lege 
ich Ihnen auch eine neue Vollmacht bei. 

Einstweilen danke ich Ihnen wieder recht herzlich fur Ihre 
Aufmerksamkeit. 



Mit freundlichen GriiBen 



Frau Rechtsanwaltin Barbara Rost-Haigis, Textorstrafie % 97070 Wurzhurg 



wird hiermit.. 



in Sachen 



wegen 




Vollmacht erteilt 



5. 



zur ProzeBffihrung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschlieBlich der Befugnis zur Erhebuna und Zuriick- 
nahrne von Widerklagen: 

zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschlufi von Vereinbaruneen iiber 
Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Antragen auf Eneilung von Renten- und sonsti^en 
V ersorgungsauskiinften: = 

zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und BuBgeldsachen (§§ 302. 374 StPO) emschliefilich 
der Vorverfahren sowie (fiir den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO mit aus- 
drucklicher Ermachtigung auch nach §§ 233 I. 234 StPO sowie mit ausdriickiicher ErmSchtieuno zur 
Emptangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO. zur Stellung von Straf- und anderen nach der 
StratprozeBordnung zulassigen Antragen und von Antragen nach dem Gesetz iiber die Entschadiauna fur 
StrafverfolgungsmaBnahmen. insbesondere auch fiir das Betragsverfahren: 

zur Vertretung in sonstigen Verfahren und b« auBergenchtlichen Verhandlunaen aller Art (insbesondere 
m Lmfallsachen zur Geltendmachung von Anspriichen gegen Schadiger. Fahrzeuehalter und deren 
Versicherer. Anspriichen gegeniiber der Rechtsschutzversicherung des Mandanten): 

zur Begriindung und Aufliebung von Vertragsverhaltmssen und zur Abgabe und Entseaennahme von 
emseitigen Willenserklarungen (z. B. Kundigungen). 



Die Vollmacht gilt fur alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller \rt (z B 
Arrest und einstwedige Verfugung, Kostenfestsetzungs-. Zwangsvollstreckunes-. Interventions-, Zwangsverstei- 
gerungs-. Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren iiber das 
Vermogen des Gegners). Sie umfaBt msbesondere die Befugnis. Zustellungen zu bewirken und entgegenzuneh- 
men, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu ubertragen (Untervollmacht). Rechtsmittel einzuleeen 
zuruckzunehmen oder auf sie zu verzichten. den Rechtsstreit oder auBeraenchtliche Verhandlungen durch Ver- 
gleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen. Geld. Wertsachen und Urkunden. insbesondere auch den Streit- 
gegenstand und die von dem Gegner. von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Betra-e ent- 
gegenzunehmen sowie Aktenemsicht zu nehmen: auBerdem wird mitgeteilt. daB Kostenerstattungsanspriiche 
aucn gegenuber der Staatskasse, an den Bevollmachtigten abgetreten worden sind. Der Mandantschaft ist 
bekannt. dass sich die zu erhebenden Gebiihren in alien Zivilsachen nach dem Gegenstandswert richten 
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Frau Sonja Dorsch 
Zimmer 304 

AUgemeiner Sozialdienst der Stadt Wurzbutg 
KarmelitenstraBe 43 
97070 Wurzburg 



28. Juli 2014 



Sehr geehrte Frau Dorsch, 

mit diesen Zeilen komme ich zuriick auf unsere mehreren Gesprache in den vergangenen Tagen 
iiber die von Frau Erika MeiBner im Stfflen betriebenen Vorbereitungen, anlasskch ihres 
Wiirzburg-Besuches am 31. Juk 2014 erneut gegen meinen Wfflen in die Nahe meiner Tochter 
Mieke-Hitomi Porada zu gelangen. Frau MeiBner hat mir inzwischen auf meinen Brief an sie vom 
10 Juli 2014 geantwortet. Von meinem letzteren Brief an Frau MeiBner habe ich Ihnen bereits eine 
Fotokopie iiberlassen. Anbei sende ich Ihnen nun auch einen Ausdruck der mir von meinem Onkel, 
Herr Peter Otto, in elektronischer Form ubermittelten Nachricht von Frau MeiBner an mich. 

Die Mitteilung von Frau MeiBner verfehlt volkg die Umstande, aufgrund derer ich einen Umgang 
zwischen ihr und Mieke nicht wunsche. Ich bin gegen em Zusammenkommen von Frau MeiBner 
mit Mieke aus den folgenden Griinden. 

Frau MeiBner hat bereits seit vielen Jahren, beginnend lange vor der Geburt von Mieke, immer 
wieder - und teils auch mit List und Tauschung - versucht, das Vertrauensverhaltnis zwischen 
meiner Frau und mir zu storen. Auch nach Protesten von meiner Frau und mir, und Interventionen 
ihres Gefahrten, meines Onkels, hat Frau MeiBner von diesem Verhalten nicht abgelassen. 

Unmittelbar nach der Geburt von Mieke, als sie aufgrund einer Entziindungsgefahr in der 
Intensiv-Station betreut wurde, und meine Frau noch in der Entbindungs station lag, drang Frau 
MeiBner unerlaubt und ohne Kenntnis meiner Frau in die Intensiv-Station ein. In eben ]e nen Tagen 
hat Frau MeiBner sich auch meiner Frau mehrfach so massiv aufgedrangt, dass nicht nur sie selbst, 
sondern auch das Personal der Entbindungsstation mich auf der Arbeit anriefen und mich darum 
baten, dass ich in die Entbindungsstation komme, urn diese zu haufigen, zu lange wahrenden und 
zu aufdringkchen Besuche von jener Seite abzuwehren. 

Nachdem meine Frau und Mieke aus der Entbindungsstation entlassen worden waren, belastigte 
Frau MeiBner meine Frau und Mieke auch in unserem Zuhause mehrfach sehr intensiv. Zu der Zeit 
haben meine Frau und ich gemeinsam Frau MeiBner gebeten, uns unsere Freude uber unseren 
FamUienzuwachs erst einmal untereinander erleben zu lassen. Meine Frau und ich haben Frau 



ein Brief vom 28. Juli 2014 von Ingo Porada an Frau Sonja Dorsch 



MeiBner ferner gesagt, dass es die Tradition in Namibia - wo sowohl meine Frau als auch ich 
geboren und aufgewachsen sind - ist, ein neugeborenes Kind erst nach der Taufe dem weiteren 
Familienkreis und Freunden und Bekannten vorzustellen, und dass \vir fiir den Zweck eine 
Familienfeier haben und sie dann dazu einladen werden. Frau MeiBner erklarte uns daraufhin, dass 
sie nicht auf unsere Familienfeier warten wiirde, sondern schon ein paar Tage spater mit einer 
Freundin zu unserem Haus zuriickkehren wird, urn Mieke zu fotografieren. 

Sowohl meine Frau und ich sagten Frau MeiBner, dass dieser Besuch nicht erwunscht ist. Frau 
MeiBner erwiderte darauf, dass ihre Freundin ein Geschenk fiir Mieke hat und nicht zu einer 
anderen Zeit kommen karm. Meine Frau war zu der Zeit zuversichtlich, dass sie diesem 
angedrohten Besuch selbst wiirde zuvorkommen konnen, und ich war zu der Zeit, als dieser Besuch 
leider schlieBlich doch geschah, und von meiner Frau nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte, 
kontrolliert werden konnte, nicht nahebei genug, um ihr und Mieke noch rechtzeitig Schutz zu 
gewahren. 

Als ich schlieBlich zuhause eintraf, waren meine Frau und ihre aus Namibia besuchende Nichte in 
Tranen aufgelost und drangten mich darauf, die Polizei zu rufen. Letzterer Schritt ware aber dann 
eine zu verspatete Reaktion gewesen, so dass ich nach dahingehender Absprache mit meiner Frau 
also stattdessen Frau MeiBner anrief und ihr sagte, dass ich bei einer Wiederholung eines solchen 
Vorfalls die Polizei rufen werde. Sehr bald danach erhielten sowohl meine Frau und ich mehrere, 
sich spezifisch auf die Vorfalle an jenem Tag beziehende Droh- und Hassanrufe aus dem 
Bekanntenkreis von Frau MeiBner. 

>|c * >j< * * * * 

Der aktuelle Brief von Frau MeiBner an mich manifestiert auf s Neue genau die Einstellungen und 
Verhaltensweisen, die auch bereits den fruher von ihr verursachten Vorfallen zugrunde lagen. 
Zunachst hat sich Frau MeiBner schon iiber viele Jahre hinweg gewohnheitsmaBig und respektlos in 
unsere privaten Angelegenheiten eingemischt, so wie auch jetzt wieder in diesem Brief, als ob ihr 
Eindringen in unser Leben durch ihre Beobachtungen unserer Umstande gerechtfertigt sein konnte. 
Weiterhin glaubt Frau MeiBner, einen absoluten Anspruch auf Umgang mit Mieke zu haben, weil 
sie die Gefahrtin ihres GroB-Onkels ist. Ferner nutzt Frau MeiBner vermeintliche Uneinigkeit 
zwischen meiner Frau und mir - damals wie heute - als Vorwand dafiir, unser elterliches 
Vertrauensverhaltnis weiter zu storen, und vor dem Hintergrund zu Mieke vorzudringen. Wo keine 
offensichtliche Uneinigkeit besteht, bricht Frau MeiBner gezielt Missverstandnisse vom Zaun, um 
daraus dann Ziindstoff fur die Uneinigkeit zu machen, die ihr weitere Einmischungen und 
Aufwiegelungen ermoglichen. 

Beispiele fiir dieses letztere, so tiickische Verhalten sind solche Nebelkerzen wie das 
Fotografie-Thema, das Frau MeiBner vier Tage nach der Geburt von Mieke aufbrachte und auch 
jetzt wieder zu Beginn ihres Briefes aufbringt, das Geschenk ihrer Freundin fur das neugeborene 
Kind, die Idee, dass ich ein ,Kontrollfreak c bin und meine Frau mich deswegen verlassen hat, und 
dass ich nachtragend bin. All diese Punkte sind ebenso falsch wie irrelevant. Fotografie, wie auch 
iiberhaupt fremde Gesellschaft fur Mieke war vor ihrer Taufe nicht erwunscht, hinterher aber 
durchaus verhandelbar. Die Fotos, derer Frau Meissner sich riihmt, sie - vermeintlich gegen meinen 
Willen - von meiner Frau erhalten zu haben, habe ich selbst von Mieke, nach ihrer Taufe, gemacht 
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und auf der Webseite xvww.is.gd/mieke veroffentlicht, logischerweise bevor meine Frau diesen link 
per Email verschickte. Das Geschenk der Freundm von Frau MeiBner - funfzig Rand, was etwa fun 
Euro sind - war erne List, mit der sich die beiden Frauen Einlass in unser Haus verschafften, erst 
hinterher steUte meme Frau fest, wie wentg es war. Meine Frau hat mich nicht verlassen, sondern 
ich habe sie verlassen, und zwar wen sie mich so lange, so massiv, so kleinlich, so ununterbrochen 
gegangelt hat, dass ich davon krank wurde. Ich trage Frau MeiBner iht Verhalten von vor sechs 
faLn nicht nach, sondern vielmehr ist dtes em Verhalten, das bis in die gegenwarUge Stunde hinein 
fortwahrt und gerade jetet akut Verstimmung, Besorgnis und Zwietracht auslost. 



Zu alledem kommt hinzu, und genau das ist wirklich am AUerschhmmsten, dass Frau Meaner 
kern wirkliches, menschHches Interesse an Mieke hat. Vielmehr ist Mieke selbst ,et* fur Frau 
MeiBner die Nebelkerze zum Anzetteln von Missverstandnissen und zum Schuren von Uneinigke • 
Dies ist die Dnnension, die meme Frau, hitzkopfig wie sie ohnehm schon ist, leider nicht sehen will, 
weil sie aus anderen Grunden in Bezug auf mich verblendet und darum, unter Anderem von Frau 
MeiBner. sehr manipuHerbar ist In diesen Umstanden, und gerade auch im Lichte des aktuellen 
Briefes von Frau MeiBner an mich, sehe ich in ihrem moglichen Treffen nut Mieke, in der 
beabsichngten Konstellauon, selbst wenn dieses Ereignis in ,nur vierundzwanzig Stunden voruber 
ware, erne sehr gefahrliche Wetchenstellung, nicht nur fur die zukunftige elterkche X erstandigung 
iiber Mieke sondern auch fur Mieke selbst. 

All' dies smd Aspekte, die ich auch bereks mehrmals ausfuhrUch mit Frau Katharina Ziegler 
besprochen habe, und die ich urn 17:30 am 31. Juli 2014, gemeinsam mit Mieke -eder treffen 
werde. Darum mdchte ich jetzt ihr Angebot aufgreifen, dass Sie selbst an Frau Me*n« <&UL 
hike@mweb.co.za) und memen Onkel (E-Mail: ottopg@global.co.za; Fax: +2786649954 
schreTben, und - darum bitte ich - auch an meine Frau. (Nur per E-Mail oder Fax, faUs noch heute 
verschickt, xviirde Ihre Mitteilung Frau MeiBner und meinen Onkel rech tZ e itig vo* Ihrem , Ab^ 
erreichen.) Ich ware froh, wenn Sie den dreien mitteilen konnten, dass Mieke vom 30. Juli 2014 bis 
zum 1 August 2014 von mir alleine betreut wird (dieses Detail hat meine Frau bereits von memer 
Rechtsanwaltin erfahren) und dass em Treffen in der beabsichngten Konstellation fur sie selbst und 
fur die Verstandigung ihrer Eltern, urn die Sie und Frau Ziegler sich so sehr bemuht haben m der 
gegenwartigen Situation sehr nachteihg ware. Da ich aUerdings meinem Onkel ein 
Zusammenkommen mit Meke nicht verwehren will, konnte er sie wahrend ihrem und meinem 
Termin mit Frau Ziegler sehen; er konnte auch von Frau MeiBner begleitet werden, falls Frau 
Ziegler bereit ware, bei einem solchen Zusammenkommen gegenwartig zu sein und es auch rigoros 
zu straffen. Auch an meine Rechtsanwaltin werde ich heute wieder schreiben, urn zu erkunden, ob 
es im Lichte des aktuellen Briefes von Frau MeiBner an mich neue Opuonen gibt, em 
Zusammenkommen zwischen Mieke und Frau MeiBner zu verhindern. 

Fur Ihre Solidaritat in dieser alarmierenden Situation bin ich Ihnen sehr verpflichtet. Einstweilen 
danke ich Ihnen wieder recht herzlich fur Ihre Aufmerksamkeit. 




■iSL. Brie, an Pe«e, — ^^^SiTSZM 
Giraffe. So aehnlich waren Deine Worte. 

undS was Du Dir vorstellst und D.r ersp. Kleinigkeit scheint O^e^ 
mich vor vielen Leuten schlecht zu machen. 
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vonDirsagen. 

Brief zu schreiben, warum besprichst Du es nich J r ^^f ?^ B estimmungsrecht. Da drohst Du uns 



Oder ist Julia mit Deiner Entscheidung nicht einverstanden und deshalb musstest Du uns 
belangen?? 

Wir brauchen das Kind nicht zu sehen. Julia hat uns viele Bilder per email geschickt und das ist fuer uns 
genug. Das Kind ist sehr ernst auf den Bildern, auch mit ihrer netten Freundin zusammen. 

Ich moechte noch darauf zurueckkommen, dass Du eine Hassrede meinerseits gegenueber Peter 
erwaehnst. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass du mir jeweils wichtig genug warst, dass ich Zeit fand eine 
Hassrede ueber Dich zu erfinden. Wieso kommst Du eigentlich darauf. Kannst Du Gedanken in grosser 
Entfernung lesen oder hast Du eine Hassrede von mir selbst erlebt? Was Du Dir da alles zusammenspinnst 
ist ganz ungeheuerlich. Im Gegenteil habe ich Dich immer verteidigt, dass Du so bist wie Du bist, weil Dir die 
Liebe einer Mutter als Kind gefehlt hat. Deine Mutter hat Dich ja schliesslich in ganz jungen Jahren Deinem 
Alcohol abhaengigen Vater ueberlassen und ist von Namibia nach Johannesburg gezogen. Wie kann ein 
Kind das nur ueberleben. Du tatest mir im Gegenteil immer leid. 

Missgunst soli ich auch gegen Dich proviziert haben. Wir haben uns ja praktisch ueberhaupt nicht gesehen 
und gekannt, vielleicht ein paar mal als wir Dir Sachen fuer Deine Wohnung gebracht haben oder Du sie 
abgeholst hast. 

Erklaere mir mal naeher was ich gesagt haben soli. Und ich bin nicht so unweise.dass ich in Gegenwart von 
Julia irgend etwas schlechtes ueber Dich gesagt haette. Ich wuerde nie daran denken Dich bei Deiner Frau 
schlecht zu machen. Ich wusste auch gar nichts schlechtes von Dir, nur dass Du altmodisch bist und nicht 
mit der Zeit gehst. 

Als letztes kann ich nur sagen "When you try to control everything, you enjoy nothing: relax, breathe, let go 
and just live". 

Und noch einen Vorschlag, wenn das Kind bei Dir schlaeft, streichel ihr beim Einschlafen ueber ihr Haar und 
sage ganz beruhigend, dass Mama und Papa sie lieben, 7 mal so dass sie es hoert. Es sinkt in das 
Unterbewusstsein des Kindes und sie wird dann auch froehlicher aussehen. Sie sieht traurig aus. 



Erika 



cc. Frau Isabella Platero-Meyer 



